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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*206AC-211-1, REV. F 


0 
*206AC-211-1, REV. F 
CONDENSER INST'N 
1 
KIT 


1 
206AC-2100-1 
CONDENSER ASSY. 
1 
EA. 


2 
206AC-2511-3 
LOUVER PLATE 
2 
EA. 


3 
206AC-2512-1 
FASTENER PLATE 
4 
EA. 


4 
206AC-2512-2 
FASTENER PLATE 
4 
EA. 


5 
206AC-2510-1 
FASTENER STRIP 
1 
EA. 


6 
206AC-2510-2 
FASTENER STRIP 
1 
EA. 


7 
206AC-2520-1 
FENCE 
1 
EA. 


8 
MS35206-247 
SCREW 
44 
EA. 


9 
MS35207-265 
SCREW 
21 
EA. 


10 
NAS1149F0332P 
WASHER 
21 
EA. 


11 
NAS1149FN816P 
WASHER 
44 
EA. 


12 
K010-0608X100 
DRAIN HOSE (ALT: NSF-51-3/8X1/2, 2279004) 
6 
FT. 


13 
MS3367-4-0 
TIE WRAP (ALT: CT4B) 
2 
EA. 


14 
206AC-2530-2 
ADAPTER PLATE 
1 
EA. 


15 
ES39410-1 
CLIP NUT ASSY. 
4 
EA. 
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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*206AC-211-2, REV. F 


0 
*206AC-211-2, REV. F 
CONDENSER INST'N 
1 
KIT 


1 
206AC-2110-1 
CONDENSER ASSY. 
1 
EA. 


2 
206AC-2511-3 
LOUVER PLATE 
2 
EA. 


3 
206AC-2512-1 
FASTENER PLATE 
4 
EA. 


4 
206AC-2512-2 
FASTENER PLATE 
4 
EA. 


5 
206AC-2610-1 
FASTENER STRIP 
1 
EA. 


6 
206AC-2610-2 
FASTENER STRIP 
1 
EA. 


8 
MS35206-247 
SCREW 
44 
EA. 


9 
MS35207-265 
SCREW 
8 
EA. 


10 
NAS1149F0332P 
WASHER 
8 
EA. 


11 
NAS1149FN816P 
WASHER 
44 
EA. 


12 
K010-0608X100 
DRAIN HOSE (ALT: NSF-51-3/8X1/2, 2279004) 
6 
FT. 


13 
MS3367-4-0 
TIE WRAP (ALT: CT4B) 
2 
EA. 


16 
MS21059L3 
NUT PLATE 
1 
EA. 


17 
MS20426AD3-4 
RIVET 
2 
EA. 
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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*206AC-211-3, REV. F 


0 
*206AC-211-3, REV. F 
CONDENSER INST'N 
1 
KIT 


2 
206AC-2511-3 
LOUVER PLATE 
2 
EA. 


3 
206AC-2512-1 
FASTENER PLATE 
4 
EA. 


4 
206AC-2512-2 
FASTENER PLATE 
4 
EA. 


8 
MS35206-247 
SCREW 
44 
EA. 


9 
MS35207-265 
SCREW 
10 
EA. 


10 
NAS1149F0332P 
WASHER 
10 
EA. 


11 
NAS1149FN816P 
WASHER 
44 
EA. 


12 
K010-0608X100 
DRAIN HOSE (ALT: NSF-51-3/8X1/2, 2279004) 
6 
FT. 


13 
MS3367-4-0 
TIE WRAP (ALT: CT4B) 
2 
EA. 


18 
206AC-2100-3 
CONDENSER ASSY. 
1 
EA. 


19 
206AC-2610-3 
NUT STRIP 
2 
EA. 
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